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-—— ATR POLLUTION CONTROL AT S.G.W.U. ... 
NEW SCRUBBER TO BE INSTALLED TODAY AT HALL BUILDING 


Sir George Williams University will install a new air pollution control 
system atop the Hall Building today. 


The $100,000 3-ton "scrubber" is thought to be the first of its kind in 
the Montreal area. It will be hoisted by crane to the 14th-floor roof of 
the Hall Building, an operation which will bar traffic on Bishop Street 
between Maisonneuve and Sherbrooke for a good part of the day. 


The scrubber will remove sulfur dioxide and sulfur trioxide gasses as well 
as soot particles. This is done by chemically neutralizing waste from the 
building's five chimneys, allowing it to be drained into the sewer system 
as permitted by City regulation. The scrubber is most efficient in 
eliminating sulfur trioxide, one of the most damaging pollutants. 


SGWU Director of Physical Plant H.E. Siré says that a feasibility study 
of over a year was conducted on air pollution control. Erection of the 
scrubber decided upon had been delayed because of extreme winter conditions. 


Combustion Engineering - Superheater Ltd. is the manufacturing firm. They 
will be using the installation as an experimental system, monitoring 
performance as the operation is varied for maximum removal at minimum cost. 


ey 


From the office of: Malcolm Stone 
Information Officer 


NOTE: This one is a natural for photographs. We will be in touch 
Wednesday a.m. by Telbec as to the best time. Further information 
from H. Siré, 879-5987. 


SIR GEQRGE WILLIAMS UNIVERSITY 


1435 DRUMMOND ST., MONTREAL 25 
WEEP @N IE wes Bibi! 


Pour publication le 26 mars 1969 


LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR A L'UNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS 
MISE EN PLACE D'UN NOUVEL EPURATEUR DANS L'EDIFICE HALL AUJOURD'HUL 


L'Université Sir George Williams va mettre en place aujourd'hui, sur le 
toit de son édifice Hall, un nouvel épurateur destiné a purifier la fumée 
sortant de ses cing cheminées. 


L'installation compléte coftera 100,000 dollars. L'appareil pése trois 
tonnes et semble @tre le premier de ce genre dans la région de Montréal. 
Il sera hissé au moyen d'une grue sur le toit de 1'édifice Hall qui, 
rappelons-le, compte quatorze étages; c'est pourquoi, la partie de la 
rue Bishop située entre Sherbrooke et Maisonneuve devra é@tre fermée ala 
circulation pendant une bonne partie de la journée. 


L'épurateur éliminera L'anhydride sulfureux et l'anhydride sulfurique ainsi 
que les particules de suie. Cette opération, conforme au réglement de la 
ville de Montréal, est effectuée a l'aide d'un procédé chimique qui neutralise 
les déchets se dégageant des cinq cheminées de 1'édifice, les mélange avec 

de l'eau et les déverse dans les égouts. L'épurateur est d'une trés grande 
efficacité pour éliminer l'anhydride sulfurique qui est l'un des gaz les 

plus nocifs. 


M. H.E. Siré, Directeur des services des batiments de Sir George Williams, 
affirme que l'Université a étudié pendant plus d'un an les divers moyens de 
lutter contre la pollution de l'air; la mise en place de L'appareil choisi 
a dO @tre différée en raison de l'hiver extrémement rigoureux. 


Cet épurateur a été construit par la maison Combustion Engineering-Superheater 
Ltd. Celle-ci va l'installer a l'Université Sir George Williams a titre 
expérimental et en contrélera le fonctionnement, de facgon que l'opération, 
pour un prix minimum, obtienne le résultat maximum. 


Du bureau de: Malcolm Stone 
Directeur de l'information 


NOTE: C'est 1a une occasion que les photographes ne doivent pas manquer. 
Nous vous indiquerons le meilleur moment par Telbec. Pour plus 
de renseignements, s'adresser a Monsieur Siré, 879-5987 


